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必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 














































ごあいさご 

このたびはリンナイの電子ジャー付ガス炊飯器をお買い上げいただきまして、ありびとうございます。 

参ご使用の前に、この取扱説明書をおずお読みいただを、正しくお使いください。 

♦この取扱説明書の裏表紙び保証書になっています。内容をよくご確認の上、大切に保存してください。 
♦この機器は家庭用製品です。家庭用としてご使用ください。 

参本製品は国内専用です。海がでは使用できません。 

参取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの当社にて、再購入してください。 


かまど炊きと同じおいしさ 

1 . 薪に負けないガスの強义 

2 . ホタ飯かま全体をムラなくつつみホタき 
羽塞と同じ 5.<5 mm の鏡物厚爸 

4 . かまど炊き職人の技をマイコンび記憶 

カニ巧やうつす！5できるこげはガスな5ではの強义、おいしさの証です。 


お好み炊飯調節’ 



:曰 


カレー やおすしには 
かためのあつさり 
ごはん 

お弁当には冷めても 
おいしいやね5かめ 
のちちちちごはん 

かたさ-ねばり- 
こげめがお夕子みや 
メニ ューに合わせて 
調節できます。 



炊き分けメニユ • 
白米 

白米お急ざ 
炊さ込み-おこわ 
おかゆ 
玄米 


N 


已種類の炊飯 
レパートリー 





選べる保: 


通常保温 


-回の食事で食べきるとき 
(かし高めの温度で保温） 


長時間保温 


次の食事まで保温するとき 
(かし低めの温度で保温） 


保温な 


炊さ上がり後、自動的に 
保温した<ないとさ 


再加熱 


保温中のご飯をあたため 
直したいとさ 



調理タイ7— 


蒸しケーキなどのおやつが簡単に作れ 
ます。 
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まを上のごを意 


必ずお守 D < ださい 


この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産 
への損害を未然に防止するために、 いろいろな絵表示をしています。 

その表示は次のよラになっています。内容をよくご理解してか5本文をお読みください。 


A 危険 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う筒埃、 

または义災のを険び差し迫って生ずることび想定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 

または义災の可能性び想定される内容を示しています。 

* 、 ■ ■ ■ 
A 江局 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷喜を負う可能性や物的損害 
のみの発生び想定される内容を示しています。 


♦絵表示については次のような意味げあります。 


A 

この絵表示は、気をつけていただきたい 
r を意喚起」内容です。 

爪 発义ミち意 

A 感電を意 

高温ま意 

0 

この絵表示は、してはいけない「禁止」 

内容でず。 

@义 気禁止 

® 接触禁止 

^ 分解禁止 

〇 

この絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容です。 

爱謹 f プラグを爲換気せょ 


A 危険 


■ガス漏れに気づいた5絶対に义をつけたり、 
電気器具のスイッチの r 入•切」、電源プラグの 
巧き差し、周辺の電話を使用しない 


炎や火花で引火し、 
爆発事故を起こすこ 
とびあります。 

义気禁止 



■ガス漏れに気づいた5ずぐに使用を中止ずる 

①ずぐに使用をやめ、ガスをを閉める。 

⑨窓や戸を開けガスをかに出す。 

③お買い上げの販売店または 
ちよりのガス事業者に連絡する。 


巧 




么警告 


■使用ガス及び使用電源についてのご注意 

♦機器び使用ガス（使用ガスグルーフ）及び使用電源 （ AC 100 V ) に適合している 
ことを機器の銘板で確認して< ださい。 

♦表示(がのガス-電源では使用しないでください。不完全燃焼により一酸化炭 
素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることびあります。また、故障 
の原因にちなりまず。 

♦転居されたときにも、供〈表示の内容> (例： 13 A の 場封 
給ガスの種類-電源の種 
類び銘板の表示と一致し 
ていることを、必ず確か 
めて < ださい。 

※ガスの種類には都市ガス 
数種類と LP ガスとびあ 
り、都市ガスにはガスグ 
ルーフの 区分びあ0まず。 


[m] 

RR-07MRT(A) 1 

C 甜而カス用 13A >- 

2.15kW 

108 年裝 

喊飯容量 

1.4 し 

(AC100V 50-60HZ18W) 

泊 8.08-000001) - 

y シ t イ 株式舍社 

喊 

製造者株式会社柳澤製作戸斤 

をな電圧 100V) 

定格消菅電力 21 0W) 


ガスの種類を 
、おかめる , 


-仅 IJ ) 08.08 

(2008 年8月製造) 

使用電源 
消費電力 



背面]に張り付けてありまず。 



ガス種-電源の 
確認 












































































A 警告 


■設置するとをは可燃物との距離を確実に離ず 

义災予防条例で定め5れています。必ずお守り<ださい。可燃物か5の距離び近いと火災の原因となります。 
また可燃性の壁にステンレス板などを張った場合でち可燃物と同様の距離び必要です。 


♦周囲の堅などび木材のよラな可燃物の場合 

周囲の壁か！51 OcmLU 上、 

上方か！530 cmL ソ上 
離してください。 



♦可燃物の壁か51 0 cm む上、上方か5 SOcmULh 
離せない場合 


防熱板を壁に取り付けてください。防熱板を取り付 
けた場合も周囲の壁か！54.已 cmL ソ上、上ちか5 

1已 cmm 上離してくださし、 防熱板 巧加た又上 

※防熱板については' お買 
い上げの販売店またはち 
よりの当社にお問い合わ 
せ < ださい。 


〇 


1cm 



■機器を設置した後、周辺を改造ずる場合も設置基準を守る 

吊り戸棚などを付ける場合ち可燃物との距離を確実に離し基準をお守り<ださい。 


■接続は必ず当社指定のガスコードを使用する 

傷んだガスコードは使用しない。 

誤った接続は、ガス漏れや火災の原因となりまず。 


S 正しい接続 （ LP ガス ‘ ISA ’ ISA の場合）5 


機器本体 



■ガス用コム管やビニール管の使用禁止 

機器本体 

ガス用ゴム管 



■器具用スリムプラグ取付け禁止 

機器本体 


スリーブ 


地 




ガスコード 




■コム管用プラグ•カチットの取付け禁止 

機器本体 


覇 

で 

i 1 

: (JC 



0 

0 

0 


■ ガス接続部に傷がついたり、ミちれや異物が付 
着ずるとガス漏れの原因になりまず。ていね 
いにお取扱いください。また、お使いにな5 
ないときは、お買い上げの際に取付け5れて 
いたキャップをはめて<ださい。 

■機器側のガスコードの接続部が置さ台など 
に当ると、ガス漏れの原因になりまず。ガス 
コードに無理な力びかかっていないことをお 
詔してください。 

■ LP ガスは吕 m じ(内のガスコードで接続して 
<ださい。 

/ガスコードをがし、再度接続した場合\ 
都市ガス 13 A に比べ、 LP ガスはガス 
\び出て<るまでの時間がかかるため/ 

■ LP ガス • 1吕 A • 1 3 AL ソがのガス種の場合は 
ネジ接続になりまず。接続はお買い上げの販 
売店で行いまず。 


■ガスの接続びわか5ない場合はお買い上げの 
，眼売店またはもよりのガス事業ちまでご連結 
<ださい。 















































































































まを上のごを意 


必ずお守0<ださい 


么警告 


•機器の上や周囲に調理ラック、カーテン、紙•ふきん•タオルなどを機器にかぶせない。 
ぶくろ、ペットボトル、調理油などの可燃物や 不完全燃焼や機器の損傷.火災の恐れびあります。 
スプレーなどの引义性のちのは置かない。 



•絶対に改造-分解は行わない。 

改造-分解は一酸化炭素中毒の恐れびありまず。 
また、义災の原因になりまず。 



•炊飯中-炊飯直後に機器を持ち運ばない。 


炊飯中-炊飯直後の機器は 
高温のため危険です。転倒 
すると义災-やけどの原因 
となります。 


0 



-保温中に持ち運ぶ場合はやけどにごま意ください。 

-特に排気部は高温になりますので、本体下部を持ってくださし、。 


参機器を水につけたり、水をかけたりしない。 

漏電-シヨートして感電-発火の 
原因となります。 

A 

感電ま意 



♦機器の周辺ではスプレー、ガソリン、 
ベンジンなど引义の恐れのあるもの 
を使用しない。 

引火して火災の原因となりまず。ホが 


0 



発义ま意 


•地震、义災などの緊急の場合はあわてずにただ 
ちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。 




•炊飯かまをセットする時、燃焼部にしゃもじや 
スプーン等の異物びないことを確認する。 

異常燃焼や火災の原因になります。 



•新聞紙、ビニールシートなどの熱に弱い敷物の 
上で使わない。 

火災の原因となります。 


発义ま意 



























































么警告 


•使用中の異常に気づいた場合。 

①点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、 
異常音を感じた場合、使用途中で消义した場合はす 
ぐに使用を中止し、ガス检を閉じる。 

⑨故障表示と処置方法 （33 ページ）-故障-異常の見 
分けちと処置方法 （34 • 3已ぺージ）に従い処置を 
する。 

③上記の処置をしてち直5ない場合は、使用を中止し 
お買い上げの販売店またはちよりの当社へ連絡する。 



がす 


ガス检を閉じる 


押す 


•ガスコード-電源コードは炊飯器や他の機器の 
下側を通さない。他の熱源機器にふれない。無 
理にがり巧げたり、引っ張ったり、ねじったり 
しない。 

使用時は周囲び高温になり、ガスコード、電源コード 
びとけてガス漏れや感電の原因になります。 


0 



>ガスコードはガステーブルなどの他の熱源機器 
か51已 cm む上確実に離す。 

距離び近いと高温になり、ガスコードびとけてガス漏 
れの原因にな0ます。 


〇 



•電源プラグは根元まで完全に差し込む。 

差し込みび不完全な場合、感電•発熱による火災の原 
因になります。 


〇 



•電源コードを切断して延長はしない。 

電源コードびコンセントに届く範囲としてください。 
感電や火災などの原因となります。 


0 



•コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、 
交流 1 oovm 外で使わない。 

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の 
原因になりまず。 


0 



•めれた手での巧き差しをしない。 

めれた手で電源プラグのなさ差しをしない。感電の原 
因になりまず。 

コンセントに水などびかか5ないようにしてください。 


(§) 

めれ手禁止 


♦電源プラグのほこりはふき取る。 



•使用後は消义を確認する。 

使用後は 必ず# キー、炎マークび消巧し、消火して 
いることを確かめてください。 

ガスをも閉じてください。 



•消灯 


を全上のごま意、必ずお守りください 


回 















































まを上のごを意 


必ずお守0<ださい 


A 江局 


•不安定な場所での使用禁止。 

水平で安定した巧に設置してください。 

機器び傾いて、やけどやけびをする恐れびあります。 

•棚の下など落下物のを険のある所を避ける。 

機器の上に落ちたちのび燃えて、义災の原因になりま 
す。 


0 


•電源コードを持って引き巧かない。 

電源プラグを抜くとさは電源コードを引っぱ5ない< 
電源コードを引っぱると断線して発熱や発火による火 
災の恐れびあります。必ず先端の 
電源プラグを持って行ラ。 


0 



♦感熱部はいつちをれいにする。 

ミちれていたり巧飯かまとのあいだに 
ごはん粒などの異物びあるとセンサ 
一び正常に働かないことびあ0ます。 


〇 


巧れをとる 



>外ぶたはゆっくりお実に閉める。 

外ぶたで手や指をはさむ 
ことびありまず。 

また、ホ欠飯不良の原因と 
なります。 


〇 



♦炊飯中や炊き上びり直後は、蒸気口に顔や手を 
近づけない。また、炊き上がり直後ふたを開け 
るときは蒸気にミち意する。 

炊飯中は蒸気□か5、'巧さ上がり直後はふたを開けた 
とさを量の蒸気びでまずので 
やけどをする恐れびありまず。，（■シ^;>1 


•専用の蓋む外は使用しない。 

過熱-異常燃焼による火災 
などの原因になりまず。 


A 

高温ま意 



0 



ぶ’. 


•炊飯中、快を上びり直後は操作部•キャッチ 
ボタンむ外は手を触れない。 

高温になっていまずのでやけどをすることびあります。 



•機器の周囲に樹脂製品などの熱に 
弱いちのを置かない。 

変形または変色する恐れびあります。 


0 


•車両船舶での使用はしない。 

使用中に機器び傾いたりし、 

火災ややけどの原因になりまず。 


0 


•お部屋の換気口（吸気□•排気 □) は常に確保し、 
使用中は換気をする。 



;〇圖 


•強い風の吹き込む所、エアコン等の 
風び直接当たる所では使用しない。 

故障-'炊飯不良の原因となりまず。 


0 



•湯沸器の下では使用しない。 

排気や水蒸気によって湯沸器び 
誤動作する原因となります。 


0 





























♦ 、 い| 

么 江局 

参 子どちだけで使わせない。 

幼巧の手の届くところで使わない。 

思わめ事故の原因となりまず。特に幼児にはさわ6せ 

ぞ妈 

•点検-お手入れの際は必ず手袋をして行う。 

必ず機器び冷めてか5、手袋をして行う。 

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけ 
びをすることびあります。 

W /I 

0 公常'’ 

〇 W 



♦点义したままでは、炊飯かまを絶対に外さない。 

-おず、消火後;ちえてか5、'巧飯かまをがす。 

-必ず、'巧飯かまをセツ ト した後で点火操作をして 
<ださい。 

♦機器本体-かぶたには安全に関する注意び表示してあり 
ます。ミちれたり、読めなくなったとさは、やわ6かい巧 
などでミちれをふさ取ってください。また、お手入れの際 
には、たねしなどは使わないよラご注意ください。 
(本体の塗装びはがれる場合びありまず。） 

やけどや過熱による火災などの原因になります。 


0 



广 〔お願い y 


♦雷時のま意。 

雷び発生しはじめた5すみやかに 
運おを中止し、電源プラグをコン’ 
セントか5抜いてください。 

雷による一時的な過電流で 
電子部品を損傷することび 
あります。 


€ 



靈志ご讓警導り < ださい 


回 


















おいしいご飯をげくためには、たっぶ 
りの水で手早く洗ラのがこつです。手 
早 < 適度な力でギュッギュッと米粒どラ 
しをこすり合わせ、たっぷりの水で一 
気に洗い流します。水が澄むまでしつ 
かりすすいで < ださい。 


玄米を1 mm 程度発芽させることによって、 
それまでおっていた酵素が活性化し、栄養 
価が高まります。表皮がやわ5かくなってい 
るので、白米と同じように炊くだけで、玄米 
より消化しやすいのが特徴です。 

健康食品として注目されています。 

に0ページの炊飯表を参照） 



曰本でつく6れている 
品種は200種な上 

ゴピ备も东 


コシヒカ|丄ひとめぼれ、ヒノヒカリ、 
あをたこまち、キララ397、キヌヒカ 
U 、 日本晴など日本では200種 ULh 
の品種がつ< 5れています。しかち 
同じ品種でち産地や気候によってか 
たさやおいしさに違いがあります。 


ガス炊飯器で炊いたご飯がなぜおい 
しいか。それは強い火力を持つ炎が、 
かまを包み込むようにして、む5なく 
一気に炊をあげるか5です。カニ巧ち 
バ'ツチ IJ でをています。 

カニ巧や、おねばにラつ 



I 



よいお米には 
ごやがある 

お米を買ラ時は、精米してか!5曰数 
がたつていないちの。お米に透を通 
るよラなつやびあるをの。そして粒 
がそろつてふつ < 6としているちの 
を選びましょう。 


お米や 

料埋によつて 
水加減 

お米の品種や状態、また 
料理やお好みによってち 
水加減を調節してくださ 
し、。 （20 ぺージのげ飯表 
を参照） 


おいしいご飯 

の豆知識 



たっぷりの水で 
手早くとぐ 


発芽玄米は巧養たつぷ〇 


お米はこんな巧び巧を 


ガスが飯器は 

しやつ をり、 ふつく 3、 

いい香りに巧きあびる 


回 





















パ、、/.'., 

が-を"^ 

化かヒおミを 
かI)が化 



ちみ殻だけを除いたちのを玄米。め 
かと胚穿を取り除いたちのを白米と 
呼びます。白米には、めかを取り除 
く程度によって=分づを米 -五分づ 
を米等があります。また、玄米か5 
めかを落とし、胚芽をでさるだけを 
く残すよラに精米したちのを胚芽精 
米といいます。 


お無 
い;も 
し米 
<を 
巧 
< 


無洗米は水を加えると表面に気ミ包が 
でさて、水が吸収されにくくなります。 
また、種類によっては粉がをいをのが 
ありますので、そのまま炊飯すると炊 
飯不良の原因になります。1〜2度す 
すいでか5の炊飯をおすすめします。 
(1 已 -20 ページを参照） 



お発胚 
いすす 
1 し玄精 

巧 く米米 

ち < 雑麦 

と、穀ま 
米ぜ 
を米 

胚芽精米、麦まぜ米、発芽玄米、雑穀 
米ち水にひたす時間と水加減を調節 
するだけで、白米同様おいしく炊け 
ます。に0ぺージの炊飯表を参照） 


お米は、日光のあた!5ない、風通し 
のよい巧に置いてください。を蔵庫 
の野栗室ち最適です。精米したお米 
は曰がたつにつれ昧が落ちていくの 
で、2週間ぐ日いで使い切るのがし、 
いでしよラ。また計量米びつを使って 
いる場合は、お米を買い足す時など 
にとさどさそラじをして < ださい。 


つ 



、か 



軟質米 
発芽玄米 

目盛どおり 

新米 
カレー 用 
炒飯用 

目盛より少なめ 

硬質米 
胚芽精米 
ち米 

目盛より多め 




季節にぶつてち 
お米の質は変わる 


[ 新み^ 

刈り入れか52〜3力月までのお米を 
新米といい独特のラま味があります。 
しかし、吸水率が良いので、ベチャつく 
傾向があります。ふつうより少なめの 
水加減で炊飯してください。 


(夏場のお米） 

梅雨を過ざると、お米の脂肪が酸化し 
て吸水率が悪くなり、炊をあがりは、 

ノ（ヴノ（ヴしためか臭い炊をあがりにな 
0がちです。よ<洗米して、ふつラよ 
りをめの水加減でげ飯してください。 


お米は精米の程度で 
呼び名び変わる 


おいしいご飯の豆知識 


m 
























































各部のち赖 


I 本体 


内ぶたパッキン 




フ□-卜 


内ぶた取付 
パツキン 


キャッチボタン 
操作部 



排気口 

左ちにありを 


電源プラグ 


外ぶたセンサー 
内ぶた取付卽 



つゆ受け 

感熱部 _ 

'バーナー 
点乂プラグ 
立消えま全装置 
ガス接続 □ 

持ち手 

(左ちにありまず。） 

給気 □ _ 

(機器本体の底面に 
給気□がありまず。） 


の:'お愿屈部 


付属品 

ク曰巧驚ククク 

しやちじ 計量カップ 無ミ先米専用おかゆ•玄米取扱説明書ごはんメニュー連結巧一覽表 

(無色 180 ml ) 計量カップ 専巧蒸気口 （保証書付） 

(ピンク 170 ml ) 


m 
























































•現在時刻-予約時刻をセツ 
卜するとさに巧します。 

•現在時刻をセツトするとさ 
は約已秒間巧します。 


参キーの巧しまちがいやタイ 
マー予約を取り消ししたい 
とさに巧します。 

参タイマー予約の取り消しや 
炊飯-保温を中止したいと 
さに巧します。 


表示部 


>運転終了後、約3分放置すると、表示 
部は自動的に消なします。いづれかの 
キーを1回巧すとまお部が点灯します。 


モ約/時計キ ー r 切キー 1 f ! 炊巧/再加熱キー 


巧温/長時巧キー 
(保温選択キ -) 




f ~ 長時間) f 保温 J 厂加熱中) 点乂時刻確認 


お急ぎ I ’快き込み I おかゆ 


皆 I 分げ QS ジ 


現在時刻(時計)表示 
タイマー予約時刻表示 
保温経過時間表示 
調理タイマー設定時間表示 


/ 

時/—キー 
分/+キー 

参現在時刻-予約時刻合わせやねばり•か 
たさ-こげめ-調理時間-火力-温調温 
度の調節をするとさに巧します。 

(時/-- 
分/ +) 

現在時刻-予約時刻 
合わせ。 

時/- 

分/ +)- 

V 

ねばり-かたさ-こばめ-調理 
時間-火力-温調温度の調節 

J 


燃焼表示 


义がついているとさ表示します。 
/ t 欠飯中に中央の炎マークは消巧することちありま^ 
ずが故障ではありません。 

V 両側のおマークは、巧飯中は甫時点なしていまず。> 


1 


メニューキー 


参メニューを選ぶとさに巧します。 
/キーを巧ずごとにメニューが変わ 

まず。 J 


白米白米 I お急ぎ巧き込み 


晒》巧-■就 


おかゆ 


調節キー 


参調節内容を選ぶとさに巧します。 

キーを巧ずごとに調節内容が変わりまず。^ 
節は运豆キーと互ろキーで行います J 

お好み炊飯調節 


ねばり^かたさ^こげめ 


^ -確定一" 

調理タイ 7— 

1 

調理時間 一 义力 

一 こげめ 

牛 


温調調理タイ 7— 


調理時間-- 

-;皿口司;皿 J で 

t 



旧 


■操作 部 


保 W ■約3分放置すると、表示部は自動的に消。します。いずれかのキーを1回押すと表示部び点なします。 
■キーは「ピッ」と音び鳴るまで確実に押してください。 

/[■ ピッ」と音び鳴ると受けつけていますので押し続ける必要はありません。 、 

V 藥.藥•をキーは1已砂似上押し続けると異常と判断し、故障表示することびあります。ノ 

■キーを押す時は必ず手で操作してください。また、濡れた手で操作しないでください。 


■電源プラグをコンセントに差し込みます 

表示は説明のため全てまおしています。実際は動作状態に応じて表示されます。 



お使いになる前に 


るア 中す 
すを。理ま 
理飯す}調し 
調ごます、灯 
、。、しが中点 
飯すと直回熱に 
炊ますめ一加色 
約し押温に再ホ 
予巧にに中、が 
、に中ツ温中_ 
飯を温ア保飯キ 
炊と保ツ{炊は 


す米通 

ま玄に 

し、的 

押ぎ動。 

に急自す 

さお後ま 

と 00 

い米がな 

た白あに 

し、さ温 

温米炊保 

保白は常 


<1 

た後 

し始 

温開 

保飯 

、炊 

棲、。 

〇はす 

がをま 

あとし 

さい巧 

炊な回 


は回 

キ J 


回 


と 

、 


-J 


-J 

剖 

こす と 

を い 

gs 理も 

個保ま調ま 

時甫し調し 

長通巧温巧 
































































































































ほ用前の準備 ( LP ガス .12 A .13 A の場合) 




y ゴム管 


ゴム管でつながってちダメ！ 


■警告 

3ム管接続など間違った接続をする 
とガス漏れ、义災の原因となります。 
■注意 

この炊飯器は必ず別売のガスコードで 
接続する必要があります。 

コードの長さを確認して、お買い求めく 
ださい。 

■ LP ガスは 2 mlU 内のガスコードで接続 
してください。（ガスコードを外し、再 
度接続した場合、都市ガス1 3 A に比べ、 
LP ガスは出て<るまでの時間びかかる 
ため） 


A 警告 

ガスコードは接続□にごみなどの異物がないことを確認 
して確実に接続してください。 

ガスコードは7年程度を目安に新品とお取曾えください。 


_ 

/ガスコードの 細い 方 の先端部分を \ 
ホタ飯器本体に押し込んで 接続する。 




■確認方法 

•カチッと音がする。 

•引っ張っても抜けない。 

■ラま<いかなかったとさは…… 

• ガスコードの細いちを押し込んでい 
ますか？ 


〇 X 









































































































LP ガス •12 A •13 AL ソがのガス種の場合 


ガス接続はネジ接続になります。 

接続はお買い上げの販売店で行います。 


_ 

/ガスコードの 太い 方 の先端部分を\ 
ガス栓に} 甲し込んで 接続する。 


f A 警告 


ガスコードは気□付近 

旅 


を通さないでください。 


菊 

ガスコードがとけてガス 

ん\ 


漏れの原因になりまず。 

V 


^ J 







ガス栓は2種類あります。 
詳しくは下記を参照願います。 




■確認方法 


•カチッと音がする。 
•引っ張っても抜けない。 

■ラま<いかなかったとさは 




ガスコー ドの先端部分を巧し込んで元に戻す。 




• ガス栓の種類は正しいですか？ 

<コンセントガス栓> <ホースガス栓> 




専用プラグ（別売）び 
必要でず。 

詳しくはお買い上げの 
販売店、またはちより 
のガス事業者へお問 
い合わせください。 







































































































約己秒間 
巧ず 


はじめに予約時刻び 
点滅します。 


約已秒間 、 
押し続けると 


、、川 Mill,/ 

三 午前 n.nn こ 

^ u - uu ^ 

/川111111\ 

お知5せ音の後、現在 
時刻び点滅します。 


時計の n わせかた 


■タイマーを使ってげく場合は、現在時刻が正しいことを確認してください。現在時刻が 
正しくセツトされていないと、ご希望の時刻にげきあびりません。 

ホタ飯中、タイマー予約中、保温中は合わせ直しができません。 

■表示部び消なしている場合は、いずれかのキーを1回押すと点なします。 





( 時/ー キーを押して「時」をセットずる 分 / +) キーを押して「分」をセットする 



「時」をセット中 
「分」は点滅して 
います。 


すを 


E ： H5 


「時」 • r 分」キー 
は押し続けると 
連続的に変わり 
まず。 


午前-午後を確認 


再度 



巧ず 


午後 




時刻合わせ完了 

どの手順でち巧の手順まで 
己0秒 LU 内に操作しなけれ 
ば、表示中の時刻数字び 
セツトされまず。 


表示されます 1回だけ点滅します 



《1時間じ(上電源プラグを差し込んでおけば、電源プラグを抜いても約24時間時計機能は動いています。 

表示は消えていますび、電源プラグを差し込むと、現在時刻び表示されます。 

※現在時刻は室温などにより、をかずれることびあります。その場合、「時計の合わせかた」で合わせ直して<ださい。 
























































お米の準備 


炊飯には、2通りの炊さ方びあります。 

1 . 洗米すぐ：洗ってすぐのお米を炊く場合 

2. 洗米おさ：洗った後、じゅラぶん水にひたしたお米を炊く場合 

※お米の種類によって、水にひたす時間、炊飯できる量が異なります。 （20 ページの炊飯表を参照） 


付属の計量カツプでお米を計る 


〇良い例 


付属の計量カップすりさり1杯で 
(白米用/無色）約 180 ml (1 合）です。 
(無洗米専用/ピンク）約 170 ml です。 



X 悪い例 



I 計量米びつより計量カツプの方が正確です。炊を上がりが 
いつちと違った5、付属の計量カツプで確認しましょラ。 


お米をとぐ 


①たっぷりの水でさっとかを混ぜ水を素早く捨てる。 

感 r とぐ一洗い流す」を数回くり返し、水びきれいになる 
まで 手早く洗ラ。 

•とざ足りないとニオイ、黄バミ、 

の飯不良の原因になります。 〜 'v 

• 水を吸った米は割れやずいので 
ミ包立て器などを使わないで手で 
といで < ださい。 


t が風% 1 

• 炊飯かまのフッ素加工を長持ちさせるためにはボールなどで 
お米をといでください。 



水加減する 


お米を水平にな5し I 炊飯量に合わせて目盛まで水をし爪る。 
例： 3カップの白米を'巧くとさ 


に」まで 
水をいれる 




[水加減の合わせかた] 

,-やわ S かめ（多め） 




ふつラ 


-かため（かなめ） 


'巧飯かまの目盛はめやすです。お米の種類やお巧みに 
合わせて水加減をしてください。 

(2 □ページの炊飯表を参照） 
水加減は平5な台の上で、両側の目盛を見て同じ高さ 
になるよラに合わせてください。 


無洗米をおいしくげくポイント 

1. 無洗米専用計量カップでお米を計る 
吕.かを混ぜる 

水を入れた後、軽<かさ混ぜるとお米の周りの気ミ包 
び取れ、水を吸収しやすくなります。 

3. 水を取り替える 

水のにごりびをいとさは水を数回取り替え、にごり 
をかなくしてか 6' 巧いてください。にごったまま'巧 
くとふをこぼれ、こげ、かたいご飯など'巧飯不良の 
原因になりまず。 

※厂洗米おさ」で'巧飯ずる場合は十分に「ひたしおき」 
をしてください。（目安夏場30分じ(上、を場巨0 
分 ULh ) 


使いかた 


旧 
































■ 麵器の關 


1 ホ欠飯かまを n 内ぶたを外ぶたに 

本体にセット ^セツトして閉める 


'巧飯かまの州則(特に底面)についた水 
は、よ<ふさとってか5セットして< 
ださい。 



CSD 

1 . 本体の下に電源コードをはさま 
ないよラにセツトして<ださい。 
吕.'巧飯燃焼部にしゃちじなどび落 
ちていないことを確認してくだ 
さい。 

3. 炊飯燃焼部の感熱部に米つぶ- 
食品くずなどびあれば必ず取り 
除いて < ださい。 


外ぶたで手をはさまないよラにま 
意してください。 




♦ノ（ーナーの横にある立消え安を装置 
や点乂プラグに水滴びかか5ないよ 
うにごま意ください。点义しにくく 
なることがあります。 


3 電源プラグをコンセ 
ントに差し込む 
ガス栓を全開にする 


電源フラグびコンセントに差込まれ 
ていることを確認してか5ガス栓を 
開けてください。（イラストは開の状 
態） 




初めて炊飯器をお使いの時 

-巧めて炊飯器をお使いの時、油の焼 
ける臭いがする場合があります。こ 
れは燃焼部周りの部品（かましソ外)の 
加工油が乾くためで異甫ではありま 
せん。 

-臭いび気になる場合には、かまに付 
属の計量カップで水を！〜2杯 （ 180 
〜3巨 0 ml ) 入れ、炊飯キーを巧し 
水のさすると徐々に臭いはなくなり 
ます。10〜20分加熱し、水がなく 
なれば自動的に消义します。 



I 炊飯かまを本体にセツトする際、か 
ま受けで指をはさまないよラに注意 
して < ださい。 


/ j \ 警告 

使用中•使用直後は、炊飯燃焼部- 
本体部•外ぶたび熱くなりますの 
で手を關れないでください。 
やけどをしないよラにご注意く 
ださい。 

(D 

巧触禁止 


旧 




































ごおの巧をかた 


炊飯を始めるとお米が吸水しやすい水温に調節するため点乂*消乂をくり返します。 

(この時自動的にスノ（ークしますが故障ではありません） 

げ飯には、2通りの炊さ方があります。 

1. 洗米すぐ：洗ってすぐのお米を炊く場合 

2. 洗米おさ：洗った後、じゅラぶん水にひたしたお米をげく場合 

(12 時間 L ソ上、米を水にひたさないでください。変質の原因になります。） 


白米（洗米すぐ-洗米おき) 



(S) 

、励い 



1回 
巧ず 


(巧し続けないでください。） 



キーが消なします。 


'「ピー」とむ5し完了^ 
、炊をあがりをお知5せ y 



点火前 


f 炊碱 キ—が 

加熱 ノ 


赤色に点灯し、 5 秒間の 
秒読み後に点义します。 


ひたしホ欠を 

水温を上げてお米に吸水 
させます。 

約己□秒間は火びつき中 
央の炎マークび赤色に点 
巧します。 

その後約1己分間は消火 
しまず。この時、中央の 
炎 マークは 消'なしまず。 

お米に吸水中であり故障 

ではありません。 


本!!:》き 


む5し中 

む5し完了までの残り時 
間（分）を表示します。 


ホ欠をあがり 

自動的に通常保温になり、 
保温経過時間を表ちしま 
ず。 


※ガスコードに空気が入っている場合など、点义時すぐに义がつかないとさは9砂間スパークします。また、1回のスパークで点 
义しなかった場合は10秒間休止後、再び9砂間スパークします。（合計2回の点火動作でち点义しなかった場合は、表示部に 
エラーまお「11」が点滅します。ガス栓が全開になっていること、ガスコードが折れ曲がったり、ガス接続部に異常がおいこと 
を確認後、「切」キーで解除して、再点火してください。） 

※点义途中や、ひたし炊を中に停電あるいは電源プラグを巧を、再び适電した場合は7分 L ソ内であれば r 炊飯」キーが点なし、自 
動的に炊飯を続けます。 


ホつてずぐのお米を•巧<場合（洗米ずぐ) 


使いかた 
























































ごおの巧をかた 


洗ったあとじゆうぶん水にひたしたお米を巧く場合（洗米おを) 






ゆつ <0 

続けて 
2回巧ず 

(巧し続けないでください。） 


お米に水を吸わせる（ひたし 
炊さ）工程を短縮するため、 
洗つてすぐのお米を'巧 < 場合 
に比べ約12分早く'巧きあびり 
ます。 


炊飯中の表示 





f 保ミ豆'! 

ねば0 参 
かたち • 
こげめ • 

、■ふ a _ 


Q-n-n-S/^ 

til ； 

666 



加熱 ノ: 


^「ピー」とむ5し完了' 
、炊さあがりをお知5せ, 

キーが消なします。 



点火前 



赤色に点巧し、5秒間の 
秒読み後に点义します。 
"洗米おき"と表示される 
ことを植認してください。 

ひたしホ欠き 

水温を上げてお米に吸水 
させます。 

約巨0秒間は火びつを中 
央の炎マークび赤色に点 
灯します。 

その後約4分間は消火し 
まず。この時、中央のが 
マークは 消灯します。 

お米に吸水中であり故障 

ではありません。 


本ホ》き 


む5し中 

む5し完了までの残り時 
間（分）を表示します。 


ホ欠きあがり 

自動的に保温になり、保 
温経過時間を表示しまず。 


ノ 


洗米後すぐのお米をこのモード（洗米おを）でのくと、吸水不足のためかたくなるなどラまく炊けません。お急ざの場合は 
白米お急ぎモードで炊飯してください。 

※ガスコードに空気が入っている場合など、点义時すぐに义がつかないとさは9秒間スパークします。また、1回のスパー 
クで点乂しなかった場合は 1 0 秒間休止後、再び9秒間スパークします。(合計2回の点义動作でち点乂しなかった場合は、 
表示部にエラー表示「11」び点滅します。ガスをが全開になっていること、ガスコードが巧れ®がったり、ガス接続部 
に異甫が無いことを確認後、「切」キーで解除して、再点义してください。） 

参付属の炊飯かまを使用して、沸騰マークが点滅する場合は、下記に従ってください。 

•感熱部や炊飯かま底面の感熱部受けびミちれていたり、異物びついていることびありますので、お手入れをしてください。 
(17.31-32 ぺージ参照） 

•炊飯、保温、調理終了直後に続けて炊飯される場合は、機器および炊飯かまが冷えてか5炊飯してください。 


























































炊 飯 表 


お米の種類 

炊飯 量 （カップ） 

蓋の水位目盛に 
対する水加減 

洗米跪時にホにひたす時間 

肌 0 己 MRT ( A ) 

RR -07 MRT ( A ) 

RR - IOMRT ( A ) 

春〜夏 

秋〜を 

白 米 

1 〜已.日 

1〜 7.8 

2〜11 

^-ふつラ 

30 分 L ソ上 

日 cm 化 

新 米 

1-5.6 

1〜 7.8 

2〜11 

j ——かなめ 

約 30 分 

約 60 分 

ち 米 

1 〜已 .6 

1〜：7.8 

2〜11 

i ——多め n 

づ 《3 

日 0 分！壯 

90 分！壯 

無洗米 X- 1 

1-5.6 

1〜 7.8 

2〜11 

^-ふつラ 

30 分 L ソ上 

日 0 分！如 

胚芽精米 

1〜3 

1 〜已 

2〜7 

J ——多め n 

づ 《3 

日 0 分！壯 

90 分 L ソ上 

分づさ米 (3‘5’7 分） 

1〜3 

1 〜已 

2〜7 

J -多め 

づ 《3 

日 0 分 L ソ上 

90 分！如 

発す玄米 

1-5.6 

1〜 7.8 

2〜11 

^-ふつラ 

30 分 L ソ上 

日 0 分！壯 

麦まぜ米※ 2 

1〜3 

1 〜已 

2〜7 

J ——多め 

づ 《3 

日 0 分！壯 

90分！壯 


《1無洗米の種類によっては、粉のをいちのがあります。炊飯量のをい場合(已カップ L ソ上)は、特によくすす 
いでにごりを少、なくしてください。にごったまま炊飯するとふさこぼれたり、こげ、かたいご飯など炊飯不 
良の原因になることがあります。 

》2麦まぜ米の場合は、水加減がかないとこげる場合があります。麦まぜ米、雑殻米は白米の1□%未満の比 
率でまぜてください。1 QD / oL ソ上では炊飯不良の原因になることがあります。 

《3水加減ををめにした場合はふき上がりがをくなりますが蒸気□をおかゆ•玄米専用のものと取り替える 
とふさこぼれません。 

参精米方法-銘柄によって炊さ上がりに差があります。 

♦玄米は玄米げ飯モードで I 炊飯してください。 （23 ページ参照） 

♦ご飯をおいしく炊くために高温状態を長く保っているため、おねばにラっす5とコゲ色がつくことがあります。 

♦ r ねばり」-「かたさ」-「こげめ」はお好みやメニューに合わせて調節でをます。 （21 ページ参照） 

参強乂で炊き上げるため米のデンプンがオブラート状の膜になり、かま側面につくことがあります。食べ 
ても問題はありません。 


!快きあびりまでの時間の目安（気ミ届-水溫-米質により変化しまず） 


型番 

炊飯量 
(カップ） 

時 間（分） 

洗米すぐ 

洗米おき 

RR -0 己 MRT ( A ) 

1〜己.巨 

約 44—4 巨 

約32〜34 

RR -07 MRT ( A ) 

1〜 7.8 

約44〜47 

約32〜3己 

RR - IOMRT ( A ) 

2〜11 

約45〜己〇 

約33〜38 


•気ミ届 2crc 、 水温 2crc の場合 


※お好み炊飯調節 (2 1ページ参照)の設定に 
より、炊飯時間は変化します。 


ポイント 


〇きちんとむ5す む5し中にふたを開けるとおいしいご飯になりません。 
貸を分な水分をとばすむ5しが終わつた5底か5ふんわりとほぐしましよう。 


使ぃかた 


团 





























ごおの巧をかた 

■お好み炊飯調節 

■カレーやおすしには、かためのあっさりごはん。お弁当には;令めてちおいしいやね5かめのもちちちごはん。 
■ねばり-かたさ-こげめをお好みやメニューに合わせて調節でさます。 

■□を基準に已〜一已 （1 1段階)まで調節でさます。 



0 


ねば0 


励 


調節キーを巧すごとにねばり 今 かたさ 今 こげめの順に点灯、設定したいところに合わせる。 



、2の手順を繰り返し、かたさとこばめも調節ずる。 


再度 



設定完了 


>どの手順でち次の手順まで約己□秒 LU 内 
に操作しなければ、表示中の数字びセット 
されます。 


※途中{切) ) キーを押ずと取り消しとなり前回の設定に戻ります。 


あとは 


を巧して炊飯しまず。 

、再 加襄 

1^卜 佩色に光りまず。 


※一度選んだ r ねばり-かたさ-こげめ」は記憶されまずので毎回合わせる必要はありません。 
次に変更ずるまで記憶されています。 





























お好み調節のポイント- 


メニュー 

ねば0 

かたさ 

こげめ 

備 考 

お弁当 

2〜己 

—— 

□ 

冷めてちおいしいやわらかめのちちちちしたのさ上がり 

おすし 

-3 

3 

0 

お酢を含みやず < 混ぜてちべたつかないさ!5っとかため 

カレー 

—2 • —5 

2〜己 

□ 

カレーを混ぜてちつぶれないさ5っとかため 

炒飯ゼラフ 

-已 

己 

□ 

一粒ずつほぐれるぱ5っとした炊さ上がり 

こってり洋食 

日〜4 

〇〜2 

〇〜3 

八ンバ-グやフライに良く合う、ねばりがありしゃっきりした炊き上がり 

あっさり和食 

— 2 〜1 

—2 〜〇 

□〜3 

焼さ魚や煮物に良く合ラあっさりやわ5かめ 


※「ねばり」「かたさ」は水量•ひたし時間‘ 
※基準の「□」では、新米はやわ5かめに、 
調節して < ださい。 


お米の銘柄で変化します。あくまで目安にしてください。 

夏場のお米や古米はかために'がさあびりますのでお好みに合わせて 


お好み炊飯調節によるごはんの変化- 



「+」調節 

「一」調節 

ねば0 

ちちちち 

あっさ0 

かたさ 

かため 

やわ5かめ 

こげめ 

こげ色つを(強） 

こげ色なし(弱） 


>洗米おさ'巧飯での「かたさ」調節は炊飯かまの云角目 
盛りで行ってください。 （1 己ページ参照） 

>お好み炊飯調節で不足の場合は、水量ち合わせて調節 
して < ださい。 

r 調節を行ラと'炊飯時間び変わりまず。 


調節でをるメニュー 



ねば0 

かたさ 

こげめ 

白米 

〇 

〇 

〇 

白米お急ざ 



〇 

炊き込み(おこわ） 



〇 

おかゆ 




玄米 



〇 


白米 I お急ぎ 


巧き込み 


は「こげめ」のみ調節でさます。 


かたさの調節は水量で加減してください。 


使いかた 


图 













































ごおの巧をかた 

■白米お急ざ 


白米お急ざ 


回 a メニユーの洗米すぐより約12分早く炊きあがります。 

I 這を Y 巧し r 

[巧3 t 網因 に合わせる 

脚点口 


キーが 赤色に 
点丹します。 



「こげめ」のみ調節でさます。 

あとは 巨 巧の場合と同じです。 

巧きあびり後、自動的に巧温にな日ます。 

参洗米おさ、予約巧飯はでさません。 

•少しかために炊さあがります。 


■おかゆ 


おかゆ 


「ぽってりした全がゆ」と「さ5っとした7分がゆ」の2種 
類のおかゆびでさます。かまの目盛りの水加減で I 快さ分 
けて < ださい。 


1 



巧して麗,轟ね せる 


旬ず© 


キーが 赤色に 
点なします。 



じゅうぶん水にひたした場合 

知ぶ 

\ 洗米おき点口 

2回巧す'''—'-'.. あとは巨团の場合と同じです。 

•時間がたつと風ほを損ないますので I 快さあがり後 
巧温になりません。なるべく早くお召しあびりください。 
•予約炊飯でをます。 


■炊き込み(おこわ) 


炊き込み(おこわ） 


参水量は具(かや <) の量を除いてあわせてください。 

参お米をじゅラぶん水にひたした後、調味料-具を加えます。 
調は料(バター-ケチャップ等も含む)や具がミ尤徽するとラま 
く快けない原因となるのでかさまぜずすぐ快飯してください。 


1 



が I ,て ra 巧 に合わせる 

げり、点灯 


、再 加影 


感 


巧す 


©SSufff 


r 洗米おを」点灯 


R 赋あ *3 


がさ J 

666 


「こげめ」のみ調節でさまず。 

参具の変質を防ぐためお米に水を吸わせる工程を短縮する 
r 洗米おさ」で1 饮飯します。 

参予約炊飯はでさません。 

参白米よりこげが強くなります。こげが気になる場合は調 
節キーで〇に合わせてください。 

あとは巨因の「洗米おさ」の場合と同じです。炊さあがり 
後は具の変質を防ぐためな温にな日ません。 


I 玄米 


全玄米が炊けます。 


1 



护 II ノて 励に合わせる 
面 3 点：0 



巧ず 


加蔚ノ 


キーが 赤色に 
点なします。 



「こげめ」のみ調節でをまず。 
あとは 巨 因の場合と同じです。 

炊さあがり後、自動のに巧温にな日ます。 


ポイント 


1〜3時間、水にひたした方び 
よりおいしく炊きあびりまず。 


♦おいしく'のさあげるために、じゆうぶんにひたした場 
合でち、お米に水を吸わせる工程を短縮する「洗米お 
さ」では炊飯でさません。 

•予約げ飯でさます。 









































广 f おかゆ•玄米を! I ： 夕くとをは ) - 

かぶたに付いている蒸気□を必ず付属のおかゆ-玄米 
専用蒸気□に取りかえてください。 

/おねばのふさこぼれを、 

\防止するため。 ノ 



水加減ををめにして巧飯する場合や新米-無洗 
米-を量の炊さ込みご飯等ミ包び出やずい'巧飯を 
する場合にち、付属のおかゆ-玄米専用蒸気 □ 
をお使いください。 


巧きあがりまでの時間の目を(水温-具の量により変化します) • 


•気温 2 crc 、7 j く温 2crc の場合 


巧きあがりまでの時間の目を(気温-水温-米質により変化します) • 


•気温 2crc 、 水温 2crc の場合 


G この様な場合は I 


型番 

炊飯量（カップ） 

時 間汾） 

全びゆ 

7分びゆ 

玄米 

おかゆ•洗米すぐ 

おかゆ•洗米おき 

玄米 

RR -0 己 MRT ( A ) 

0.己〜 2.0 

0.5-1. 5 

1〜4 

約43〜4巨 

約31〜34 

約70〜7巨 

RR -07 MRT ( A ) 

0.己〜2.0 

0.5-1. 5 

1〜6 

約43〜4巨 

約31〜34 

約70〜78 

RR - IOMRT ( A ) 

0.己〜 2.0 

0.己〜 2.0 

2〜8 

約43〜4巨 

約31〜34 

約72〜80 


型番 

炊飯量（カップ） 

時 間汾） 

白米お急ざ 

炊さ込み 

おこわ 

白米お急ざ 

炊さ込み 

おこわ 

RR -0 己 MRT ( A ) 

1〜5.巨 

1〜4 

2〜4 

約29〜32 

約27〜31 

約27〜31 

RR -07 MRT ( A ) 

1〜 7.8 

1〜6 

2〜6 

約29〜32 

約28〜32 

約28〜32 

RR - IOMRT ( A ) 

2〜11 

2〜8 

3〜7 

約30〜37 

約28〜33 

約28〜33 


使いかた 


图 









































モ約巧お（タイマー巧お） 

■必ず現在時刻を確認してください。 

現在時刻が合っていないと、予約した時刻に炊きあがりません。 （1 己ぺージ参照) 
■タイマー予約が使える範囲は、1時間30分後か512時間未満です。 

(12 時間 1 U 降の予約は12時間後に炊さ上げ、その後は通常保温になります。） 
■2 通りのタイマー予約ができます。 

あ目かじめ 1 U 下の予約時刻が設定されています。 

予約 ① 午前6:00 
予約 ⑨ 午後7:00 

予約キーを巧すごとに「予約①」「予約⑤」をくり返し表示します。 

おかゆ-玄米の場合は、はじめにメニューを合わせてください。 





押ず 



押ず 


巧し続けると連続的に変わ 
ります。 


f 

\ 

し 【 

X、 m 11111 

司 〇 午前 こ-广いつ こ 

a . uuu ^ 

愈 j 11111 m 、 


f 

1 

し [ 

，、ぃ,'' 

go 午前巧. 广いつ こ 

H t - uu 、 

邸 ク'|、、 

1寺」を設定中、 r 分」点滅 

f 

1 

し 【 

r 前つ.-/0 
励 


「分」点灯に変わる 
1□分単位でセツトできます。 


どの手順でも白□秒な内に操作しなけ机ま’、表示中の予約時刻 
がセットされ、現在時刻に戻ります。その場合は1か5操作 
をやり直して < ださい。 




予約時刻を合わせて6□秒 L ソ内に 
炊飯キーを巧して、予約完了 


園" 


、り 1111111 レ 

'点火時刻 5： 
ソ…11 ねばり、 
かたさ 
こげめ 


タイマー予約完了 


r 点火時刻」が点滅し、3秒間 
点火予定の時刻を表示します。 


I ® 午前'7.. /u 待機中予約時刻を表示 

I €LuJ _ 


一度予約した5 


♦前回の予約時刻を記憶していますので、 
毎回合わせる必要はありません。 


1 



押ず 


♦点滅している予約時刻を確認。 



♦'巧飯開始まで、予約時刻を表示。 

♦6 □秒じ(内に操作しないと、表示び現在 
時刻に戻りまず。 

♦点义時刻は予約時刻の45分前（玄米 
は89分前）です。 


タイマー予約をした後、電源プラグを 
抜かないでください。予約びキャンセ 
ルされる場合びありまず。 

(長時間停電時ちこの様になります。） 


タイマー予約中、表示部は自動消巧し 
ません。 


点义時刻になると 


予約 


を表示したまま 


白米 


の洗米すぐと同様にげ飯します。 
































予約の途中変更、取消しのときは 


現在時刻を確認ずるときは 



タイマー待機中、予約キーを押すと 
巧している間だけ、現在時刻を表示します。 



はじめからやり直してくださし、。 


手を離すと、予約時刻表示に戻ります。 


タイマーを使ラとさのポイント 



タイマーの使えない時間 おかゆは保温しない 


■1 時間30分未満 

「ピピピピピッピピピピピッ」と鳴り 
すぐ巧飯しはじめます。 

■ 12時間 L ソ上 

「ピピピピピッピピピピピッ」と鳴り 
点乂時刻を表示し、"点乂時刻確認"が点滅後 
"時刻確認"び点なします。 


時刻お認 

園％ 5:30 i : 〇 

、晒_^ 


予約時間を12時間未満に変更して < ださい。 
そのまま巧飯キーを巧すと12時間後にげさ 
あげ、あとは通常保温を行います。 


■白米-玄米は自動的に通常保温を行います。 
おかゆは風味を損ラため保温しません。 



保温経過時間は、表示しません。 


タイマーの使えないメニコ 


♦白米お急ざ 

•|乂欠さ込み（具の変質を防ぐため) 


タイマー待機中に炊飯かまを取り出さない 


■炊飯かまを取り出すとタイマー予約は取り消 
しになります。「一度予約したら」の手順に 
沿つて再度予約してください。 


無洗米を'巧く時のごま意 


無洗米を使って予約炊飯をすると粉び底に沈徽 
し、こげたり、おいしく炊けない場合がありま 
す。この様な時は、白いにごりび無くなるまで 
すすいでか St 欠飯をすることをおすすめします。 


保ミ豆なしの操作について 


■タイマー待機中は保温なしの操作びでさませ 
ん。炊飯び開始すれば f ? 呆温1 び点なし、操作 
び巧能になります。 






































ガス樹ホ、閉じないでくださし、。 


炊きあがり後の保温は選択できまず。 


選べる保温 

通常保温 一回の食事で食べさるとさ（かし高めの温度で保温） 

長時間保温次の食事まで保温するとさ（かし低めの温度で保温） 

保温なし げさ上がり後、自動的に保湿したくないとき 

再加熱 保温中のご飯をあたため直したいとを 

■巧腳 n 論かまびうきちが！5ないようにま意する 

ごはんをほぐしたり、よそラときに炊飯かまびうきあびると、保温び切れることびありまずのでごを意 
<ださい。 


通甫保温 

炊をあがり後は自動的に通甫保温になります。 
ただし、炊さ込み（おこわ） • おかゆは保温になり 
ません。 

保湿経過時間を表示します。 

f 

f 加熱中1 



白米 


参おいしく食べるため保温は12時間までに 
して < ださい。 

♦長時間の停電などにより、：令めてしまった 
ご飯の再保温はしないでください。 

ニオイや黄ばみの原因になります。 


保温なし 


炊さあがり後、自動保温が不要の場合、あ!5かじ 
め保温を切ることがでさます。 

炊飯開始か5炊き上がりまでの間ならいつでも操 
作可能です。 



※ちラー度、 



キーを巧ずと、自動保温になりまず。 


※巨团、巨囚8^、^メニューのとをのみ還択でさ 
まず。 


長時間保温 

炊さあびり後、通甫保温が開始した5すぐに、 



長時間保温開始か!57時間後 • 11時間後 • 1己時 
間後に各々、表示している点乂時刻になるとガス 
による加熱を行います。 


現在時刻が合っていないと点乂時刻ち 
、合いません。 


「長時間) [ 保温 ) f 加熱中') 点乂時刻 W 

午後み K / i : 〇 

四_^ , 

ガスによる加熱が終わると、保温経過時間を表 
示します。 （30 分保温を、長時間保温完了の例） 


1長時間')[保温')[如熱中） 


〇 'い；-;'/つ 経管 濃； 

@ \ Ji ' Ji U 分こげめ • 


L 励 



点乂回数を r ①」 r ③」 r ①③」で表示します。 
1回2回 3回 


♦長時間保温への切り曾えが遅 < なると効果が 
じゅラぶんに得5れません。 

おいしく食べるためガスによる加熱後または、 
食べる前に底か5ほぐすよラにかきまぜ保温 
は24時間までにして < ださい。 


参1己時間 L ソ上保温すると底のごはんびうつす5 
こげることがあります。 

♦か量の保温は乾燥します。 


田 






















































再加熱 


保温中 



巧す 


己砂間の砂読み後点乂 


©織 色に 




S 


f 保温 1 f 加熱中 1 点火 

W 


> 胃 ねばり • 

W かたさ • 

•f 。すめ • 

b わ J 

加熱中 

(加熱時間は約 S 分です) 



f 保温 1 f 加熱か 1 点火 

W 


〇 - nn 驚 i • 

U'UU 分 編 ♦ 



tm J 

再加熱終了 （r ピピッ」と終了をお知5せ） 

r 

f 保温 1 [加熱中 1 

■N 

W 

〇 

パ g 経 1議ミ 




— J 


运) 


ご飯をよくほぐしてください。 

(1 時間30分保温後、1回再加熱の例) 


参くり返し、再加熱すると底のご飯がこげたり、 
かたくなることがあります。（水を大さじ1杯 
程度かまふちか5加えるとこげやかたさは抑 
え5れます。） 

♦冷えたご飯の再加熱はしないでください。 

ニオイや黄ばみの原因になります。 


■使用後 



表示が保温経過時間から現在時刻に 
戻ります。 


2 ガス栓を閉じる 


^ m 上手に保温しましよう！^ 



パヴパヴ乾燥させないために！ 

♦ご飯は真ん中によせる。 



♦お茶碗1〜2杯程度の少ない 
ご飯の保温は避ける。 

♦長時間保温の場合、ガスによる加熱後または、 
食べる前に底か5ほぐすようにまぜる。 
♦長時間保温の場合、食べ終わったときに、大 
さじ2〜3杯程度の水をかまのふちか5加える。 

♦直接風の当る場所（扇風機やエアコンなどの 
風が当る場所）での保ミ届はしない。 


♦しやもじを入れたまま f 呆温しない。 


参炊き込みご飯や、汁物は保温しない。 

参使用後毎に必ずお手入れする。 
こまめなお手入れがおいしく 
保温するポイントです。 
「あとかたづけ」 r お手入れ」 

( P 31 -32) を参照してく 
ださい。 

♦通常保温は12時間] U 内、 

長時間概届は24時間 L ソ 
内の保温にしてください。 



残ったご飯をおいしく！ 

♦一食分ずつラップなどで包み、まとめてを凍 
するとーケ月は f 呆巧できまず。 

参電子レンジで解凍加熱すると、ホ欠をたてのよ 
ラにおいしく食べ5れます。 















































調埋タイ 7 — 


加熱時間と乂力、こげめび設定でをるので、手軽に蒸しケーキなどのおやつびつく 
れまず。（詳しくは別冊のごはんメニューをご覧ください。） 


2 



に合わせる 


ご n = 0 = 0 = 

L U 分こげめ • 1 Y 

剛 i 畑 a 

最初は2日分の標準タイマーが点なします。 


f 時/--分/ +) キーで 時間を調節してください。（最大日□分までです） 
※調理の内容に合わせて調節してください。 

屋） 

A 巧す答 SI 合ね 



P : 日 


iiHM 


(時/-. 分/ +) キーで义力を調節します。（义力は一4か5□の己段階です） 
※調理の内容に合わせて調節してください。 



巧ず譜严 


0 


こけめ • 1 !■ 

liKgfca 


(時/-. 分/ +) キーでこげめを調節して<ださい。 
※調理の内容に合わせて調節してください。 

屋） 

巧す 


(S) 

、再 船、 


調理を 
開始します 


厂加熱中) 点义 

5 ; 


lifegfcB 


00 


点义 


加熱 ノ 


キーが赤色に点灯します。 


位 



調理中 


完了 


※使用後は、一回®キーを巧すと直前に合わせた時間の表示に戻ります。もラー度®キーを 
押すと、現在時刻の表示に戻ります。 


ポイント 


調理中に時間と义力を変更ずることびでさまず。調理の様子を見なが5調節して<ださい。 
(点义中は変更できません。） 


困 




























































に合わせる 




jn 

L u 

^- n _ n _ 

分：けめ •11" 


iisata J 

最初は 20 分の標準タイマーび点なしまず。 


> 

cn 

uu 

巧 \J 




最初は己0分の標準タイマーび点灯しまず。 


. 分/ +) キーで調理時間を調節してください。（最大2□時間までです） 


《1分か56□分までは1分単位、白□分か52□時間までは1時間単位で調節でをます。 
調理の内容に合わせて調節してください。 



Xm—J- } 皿调/皿 fe ■を 
1^9 合わせます 



最初は70での標準温度び点灯します。 


寺/一 -分/ + ) キーで温調温度を調節します。（温調温度は 30° C から 120° C までの 

^- - ノ 己で単位で調節でさます） 

調理の内容に合わせて調節してください。 


# 




巧す11置ます 


雇置) [加熱か] ぉ乂 

5 




66 


点义 


熱ノ 


キーが赤色に点灯します。 


色 



調理中 


完了 


※使用後は、一回®キーを押すと直前に合わせた時間の表示に戻ります。ちラー度®キーを 
押すと、現在時刻の表示に戻ります。 


ポイント 


調理中に調理時間と温調温度を変更ずることびでをまず。調理の様子を見なび5調節して<だ 
さい。（点义中は変更できません。） 


温泉卵のつくり方 
(卵4個の場合） 


1 . '巧飯かまの中に卵を入れ、卵びかくれるぐ5いの水をいれます。 

吕.調理時間を約40分、温調温度を H ; 70に合わせて II キーを押します。 
※調理時間は卵の量に合わせて調節して<ださい。 

※卵は冷蔵庫か5取り出して常温に戻しておいてください。 


I 温調調理タイマー 

調理時間と温調温度び設定できるので、温泉卵などの温調調理びできまず。 


調理タイ7- 


使いかた 


四 

































































I あとかたづけ 


CSD 


まず確かめて < ださい。 

①ガス检を閉じる⑨電源プラグを抜く 


③ 本体びをえている 


中性洗剤で洗う中辟 



内ぶた•しゃもじ•つゆ受け•蒸気□などは 
そのつど、スポンジや巧さんなどやわ5かいちのを使って洗っ 
てください。内ぶたを掃除しなし化おねばが内ぶたにたまり、外 
ぶたを開けた時、つゆ受けのがにあふれることがあります。 


内ぶた 





つゆ受け 

内ぶたについたつゆは 
つゆ受けにたまります。 
つゆ受け、本体とちい 
つち清潔にしましょう。 




蒸気口 

♦はずし方 

両端を内側に 
つまみなび5、 
今の 方向へ巧 
し込んではずす。 



つけ方 

♦のち 向へ力 
チッと音びす 
るまで差し込む。 



2巧でふ< 

列ぶたは巧でふいてください。 
かま受け-外ぶた内側のミちれは 
よく絞つた巧でふいてください。 



巧巧かまのフッ素樹脂加工をいためず、長持ちさせるには 

♦研磨効果の高い洗剤やかたいスポンジ、金属たわし 
で洗わない。 

♦スプーンや食器などを入れない。 

♦'巧さ込みやおこわなど調味料を使った後は、すぐに 
洗ラ。（かぶたの内側もふさとってください） 

参酢など酸の強いちのは使わない。 

♦炊飯かまでお米を洗わない。 


感激部、パーナーはいつちをれいにしてお< 

感熱部、バーナーびミちれると正常に 
'巧飯でさなくなるので、いつち 
されいにしておいて < ださい。 


〇 


感熱部 


よく絞った巧等を 
使ってください。 


パーナー 



ホ欠飯かま底面の感熱部受け 
のミちれをされいにふさとつ 
て < ださい。 

異物びつ<と正常に炊飯で 
さな < なります。 



使ってよい道具•洗剤 



スポンジたねし やわらかい歯ブラシ 



やわらかい巧 


鲁 iisa 


♦巧-スポンジたわし、歯ブラシ 
に水や台所用中性洗剤を含ませ 
てふいて、その後乾いた巧で水 
気をふき取ってください。 


使ってはいけない道具•洗剤 


S) 


善 

金属たわし 



ナイ □ ンたねし 電のモたねし 

♦硬いため、部品•ホー□一や塗装の 
表面にキズびつさます。はびれ•欠 
け•変色•変質•さび • 割れの原因 
になります。 


S) 






スポンジたねし 
クレンザーみびさお 裏面(硬い） 


♦スポンジたわしの裏面は硬く、研磨 
剤ち付着しています。 

♦研磨剤で、部品•ホー□一や塗装の表 
面にキズびつさ、はがれ•欠け•変色•変 
質せび•割れの原因になります。 


m 



















































お手入れ 


ta 舰 m まず確かめて < ださい。 

① ガス栓を閉じる ⑨ 電源プラグを抜く ③ 本体び; ちえている 


/ 

么警告 



\ 

改造•分解は一酸化炭素中毒 
の恐れびあります。 

また、乂災の原因になります。 

機器を水につけたり、水をか 
けたりしないでください。漏 
電•ショートして感電•発乂の 
恐れびあります。 

電源プラグの、刃及び刃の取 
付面にほこりび付着している 
場合は乾いた巧でよくない 
てください。火災の ^ 
原因にな0ます。 い ( f ) 


A 辦錢 


Q m 

分 

分解禁止 

感電ま意 こ 一-, 


J 



針金•を属たわしを使う 

バーナーがつまっていたり、点义プラグや立 
消え安全装置がミちれている時は、針金などで 
取り除いてください。感熱部の'汚れがこびり 
ついて取れない時は、金属たわしで表面に傷 
びつかない程度に軽くこすり取ってください。 

バーナーや感熱部などのお手入れの際は、 
WhW けがをしないよラに手袋などをはめて行ってください。 



3 


巧れのひどい時 


かま受け内側-列ぶた内側のミちれは、ご使用ごとにめれふさんでふいてくだ 
さい。外側の'汚れのひどい時はラすめた台所用中性洗剤を浸したふきんでミち 
れを落とし洗剤分が残5ないよう十分水ぶきした後、か5ぶさしてください。 
洗剤分が残ると変色や、割れの原因になります。 


就 炊飯かまおよび巧ぶたはアル5製品です。食器洗い乾燥機でお手入れする 
一*®^ と、専巧洗剤の成分により表面び酸化して変色する恐れがあります。 


ク U — ニング方法 

炊さ込みご飯や長時間保温のあとな 
ど、においが気になるとさはクリーニ 
ングして < ださい。 

mmm 

①炊飯かまに水を入れ、外ぶたを 
確実に閉める。 

③ 調理タイマーで10〜1日分煮沸 
する。 



③消乂後、じゅうぶんに;ちえてか!5、 
炊飯かま、内ぶたを取り外し、パッ 
キン-フ□-卜ち取り外して水洗 
いする。（消义直後は高温のため、 
取扱いにま意して 
<ださい。） 


cf=83I 


をれいに 
水巧い 



下記記載の使ってよい道具-洗剤 LU かの道具や洗剤ち使用しないで<ださい。 


(S 


い 


が 


重曹 



弱酸性洗剤•弱アルカ U 性洗剤- 
ク U —ムクレンヴー 


歯みびさお 

♦基本的に使ってはいけません。表面の 
変質•キズ•変色-さびる場合びありまず。 
♦機器表面や操作部には絶対に使用しな 
いで < ださい。 


S) 


酸性•アルカ I 」性 • 
漂白剤 


シンナー’ベンジン’ 
アルコール 


•部品や ホー□一 • 
変質し、はがれ • 
原因になります。 


塗装の表面が 
変色-さびの 


S) 


スフレー式洗剤 


>機器内部に洗剤び入ると、電子部 
品に付着して作動不良や、腐食し 
て故障の原因になりまず。機器に 
直接かけずに、おず巧に含ませて 
か5お手入れしてください。 


使いかた 


困 








































巧障 • 異常の見分け方と処置方法 

■故障表示と処置ち法 

機器および使用方法に不具合びあった場合は、自動的に炊飯-保温を停止し、時刻表示部分に下記のよラな2けたの数 
字び点滅します。 


故障表示 

原 因 

処置方法 

ペ供 

i LI LI c が点滅 

♦'巧飯中に約7分じ(上の停電びあつたとさ。 

♦保温中に停電びあり、ご飯び冷えてしまつ 
たとさ。 

下記 r 停電した5」の'巧飯中に約7分じ （ 
上の停電のとさの欄参照。 

@ キーを押し、 r 切」にしてください。 

:令えたご飯の再保温は黄バミ-二オイ- 
パヴつをの原因になります。 

電子レンジなどで温めなおしてくださ 
い。 

、、、供 

ミ！ 1」 ： が点滅 

勺り、、、 

♦己已分じ(上（玄米メニューのとさは7□分 LU 
上）ノ （ー ナーび燃焼したとき。 

@ キーを押し、 r 切」にしてください。 

ミ 1 たげ 庶威 
''"、、、 

ミ/ご,； が点滅 
勺り八 

♦ガス栓の開け忘れなどで正常に点火しなか 
つたとさ。 

@ キーを押し、一度「切」にし、ガス 
检を確認してください。 

'巧きあびりを確認し、再げ飯してくださ 
し、（おいしく '巧けない場合びありまず。） 

♦'巧飯中に点火5スや異常消义したとさ。 

♦'巧飯中にガス栓をしめたとさ。 

- ，つ こ か点滅 

♦本体にふさんをかけるなどして、センサー 
び過熱したとさ 

@ キーを押し、センサーび;ちえてか 

5再操作してください。 


※上記の故障表示を始めると同時に「ピピピピピッ-ピピピピピッ」とブザーで知5せまず。 
※再び同じ状態になるとさは、アフターサービスをお申し込みください。 


も': ミ' ろ，'話 コ こ- 

勺 m 、、 〜い、、〜い、、 


、、、い''、、、■,,'、、、■,,' 

娜なお 嚴が 点滅 



♦センサー-スイッチ等び異常です。 


@ キーを押してち再使用でさない場 
合はヴービスマンによる点検び必要で 
すか5、お買い上げの販売店、または 
ちよりの当社へご連絡ください。 


■停電した5 

(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーび働いたとさち同じです。） 
♦停電中、表示はすべて消えています。 


炊 飯 中 

約7分じ(内の停電のとさ 

自動的に復帰し、そのまま'巧 
飯を続けます。 

約7分似上の停電のとさ 

'巧飯を停止し、 <夕 をを表示します。 

停止した場合は、キーを押してか5、 ^ キーを 2回 
押して （洗米おさ）、再1 炊飯ずることびでをますび、おいし 
< '巧けない場合びありまず。 

保 温 中 

自動的に復帰し、そのまま保 
温を続けます。 

そのまま保温を続けます。（ただし、停電中にご飯び冷え 
てしまうと保温を停止し、 ： g を表示しまず。） 

タイマー予約中 

予約時刻通り'巧をあびります。ただし、'巧飯開始時刻まで停電び続いた場合は、炊さあびり 
び遅れたり、 停とし、 譚を を表示することびあります。停止した場合は、 （田。 キーを押して 
から、 ^ キーを 2回押して （洗米おさ）、再'巧飯して<ださい。 




















■故障.異常の見分け方と処置方法 

ご使用中にふだんと違った状態になったとさや、 

不都合び生じたときは、そのままお使いにな5ず、 

直ちにご使用を中止してじゅラぶんな点検をお願いします。 


A 警告 


使用中に異常を感じたときはずぐに使用を中止ずる。 

①あわてず、ガス栓を閉じる。⑧電源プラグを巧く。 


現 象 

♦お調べいただ < こと づ処置方法 

表示びでない 

参電源プラグびコンセントに差し込まれていますか。 

^電源プラグをコンセントに差し込む。 

参表示消灯中ではありませんか。 

^いづれかのキーを1回巧すと点灯します。 

予約時間に炊さあが5ない 

♦ガス栓が全開になっていますか。 

^ガス检の開さび不十分だと、火力不足で炊飯時間び長くなり、やわ!5かめの 
炊さあびりになりますので、必ず全開にする。 

参現在時刻や予約時刻は、まちびっていませんか。 

与時刻は正しくセットする。 （1 巳、2已ぺージ参照） 

予約セツト時アラームび鳴り 
すぐ炊きはじめる 

参1時間3□分未満の予約をしていませんか。 

与炊飯に、約2己〜8□分かかるため、すぐ炊さはじめます。 

予約セツト時アラームび鳴り 
時刻確認の表示びでる 

参12時間じ(上の予約をしていませんか。 

^ひたし中の腐敗を防ぐため、1吕時間後には炊さあげ、保温しまず。 

点火しない 

参ガスをび全開になっていませんか。 

^ガスをを全開にずる。 

参ガスコードび巧れていませんか。 

^ガスコードの巧れを直す。 

参電源び入っていますか。 

^電源プラグをコンセントに差込む。 

参点义プラグや立消え安全装置に水滴やふさこぼれびついていませんか。 

与水滴、ふさこぼれをふさとる。 

•傷！) キーを巧しつづけていませんか。 

キーび点 C した5をを離す。 

消义する 

♦立消えま全装置に水滴やふさこぼれびついていませんか。 

づ水滴-ふさこぼれをふさと る。^ 

(消义に気づいたとさは、すぐ (6り キーを巧し、約1分間待ってか!5再点义して 
ください。） 

炊さあび0びかたい、 

なびある 

参洗米後ザルなどで水切りしていませんか。 

洗米おさ」炊さの場合、洗米後は必ず水に浸し、吸水させる。 

参無洗米を使っていませんか。 （ r 洗米おさ」炊さの場合） 

与1〜2度ずずいでか!5水に浸し、吸水させる。（10、1巨、20ベージ参照） 

^無洗米を巧く場合は無洗米専用計量カップを使用ずる。 

♦ひたし時間は適正ですか。 （ r 洗米おさ」炊さの場合） 

^白米-無洗米-発芽玄米：春〜夏は約30分、秋〜をは約已〇分 
胚芽精米-分づさ米-麦まぜ米-ち米：春〜夏は約巨0分、秋〜をは約日□分 

♦お米の量、水加減はまちびっていませんか。 

^計量カップでお米の量を確かめる。 

水平な場所で両側の目盛りで水加減ずる。 

^無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用ずる。 

参炊飯かま-内ぶた-フ□-卜-パッキンなどは、付け忘れたり、変おしていませんか。 

与蒸気のもれびをいとかたくなるので、変おした部分は交換してください。（有償） 

ふさこぼれる 

♦お米の量、水加減はまちびっていませんか。 

与計量カップでお米の量を確かめる。 

水平な場所で両側の目盛りで水加減する。 

与無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。 

参無洗米を使っていませんか。 

洗米おさ」炊さの場合は十分に吸水させる。 

与1〜2度ずすいでにごりをとる。（10、16、吕〇ベージ参照） 

与米量びをい場合は、特に念入りにすずぐ。 

参炊飯かま-内ぶた-フ□-卜-パッキンなどは、付け忘れたり、変形していませんか。 
与きちんと合っていなし化ふきこぼれるので、変おした部品は交換してください。（有償） 

参内ぶた、内ぶた取付パッキンなどはされいに掃除していますか。 

づ内ぶたのルさな巧びつまるとふさこぼれまず。 
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巧障 • 異常の見分け方と処置方法 


現 象 

♦お調べいただくこと づ処置方法 

ふさこぼれる 

♦ひたし時間は適正ですか。 （ r 洗米おさ」炊さの場合） 

^白米-お洗米-発す玄米：春〜夏は約30分、が〜をは約巨□分 
胚芽精米-分づさ米-麦まぜ米-ち米：春〜夏は約巨0分、秋〜をは約日0分 

参 水加減は適正でずか。 

づ水量ををめにずる場合は蒸気□をおかゆ-玄米専用蒸気□と取り替える。 

炊さあびりび軟らかすざる 

参 正し < 洗米していますか。 

^力を入れすぎたり、お湯で洗ったりするとお米び抑ブ、ベちやになる。 

手のひらでやさしく T 寧に必ず水で洗ラ。 

参 お米の量、水加減はまちびっていませんか。 

与計量カップでお米の量を確かめる。 

水平な場所で両側の目盛りでか加減する。 

与無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。 

参 ご飯をよくほぐしましたか。 

^むらしび終わった5を分な水分をとばずためでさるだけ早くご飯をほぐず。 

こげる 

参よく洗米していまずか。無洗米は種類によってはこげやすいちのびありまず。 

^めか分び残っているとこげるので、水びされいになるまでお米を洗ラ。 

参 調味料などを入れていませんか。 

づ炊さこみご飯はこげやすいので気になる場合は調ほ料の分量をひかえめにして 
<ださい。 

少量巧飯でこげびでた場合は 
目盛りより少しをめに水を入 
れて下さい。 

参 長時間ひたしていませんか。 

与ひた し時間び長いと粉米びかま底にたまり、こげやすくなります。 


オブラート状の膜び塞の周囲 
に張るのは正甫です。 

(お米か!5出たデンプンび膜 
になつたちのです） 

参 感熱部やかま底びミちれていませんか。 

与ミちれていた!5されいにする。「あとかたづけ」「お手入れ」（31、3吕ぺージ参照） 

•こげめ調節は適切ですか。 

=>適切な調節にする。 

保温しているご飯びベたつ< 

P かたくなつた 
臭いびする 

変色する 

一 ^ちめている 

参 ご飯をよくほぐしましたか。 

^むらしび終わった!5、を分な水分をとばす。 

参 長時間保温していませんか。 

参 停電しませんでしたか。 

参しやちじを入れたままか、冷ご飯-ご飯をつぎたして保温していませんか。 

参が ぶた、内ぶたびさっちりしまっていまずか。 

参 炊飯かま、内ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 

づ r 上手に保温しましよラ」 （28 ベージ参照） 

参よ < 洗米していますか。 

^めか分び残っているとニオイの原因になるので、水びされいになるまでお米を洗 
ラ。 

保温び切れる 

♦2 秒 L ソ上炊飯かまび持ち上びったり、浮いたりした事はありませんか。 

炊さあびり後、自動で保温に 
入!5ない 

参な温なしになっていませんか。 

づ炊飯中、表示酣ゴな温)の表示び出ていることを確認ずる。 （27 ベージ参照） 

参 感熱部や炊飯かま底面の感熱部受けび巧れていたり、異物びついていませんか。 

^安全機能びはた5さ、自動保温になりません。ミちれていたり、異物びついた6、 
されいにする。（17、31、32ベージ参照） 

参 炊飯、保温、調理終了直後に続けて炊飯したりしていませんか。 

^安全機能びはた6さ、自動保温になりません。機器および炊飯かまび冷えてか!5 
炊飯する。 


1;(上のことをお調べのうえ、なお異常のあるとをは、お買い上げの販売店またはちよりの当なにご相談ください。 
































品 名 

RR -0 已 MRT ( A ) 

RR - Q 7 MRT ( A ) 

RR - IQMRT ( A ) 

炊 

飯 

量 

N 

ジ 

プ 

白 米 e (カッス 

0.18〜1.0り〜己.己） 

0. 17〜 0.9 已 (1 〜己日)お洗米 

0.18〜 1.4 り〜ス 8) 

0.1 7〜 1.33(1 〜 7.8) お洗米 

0.36〜 1.98 に〜1 1) 
0.34 〜 1.87 に〜川無先米 

お急ざ fi かッブ) 

炊さ込み fi (カップ） 

0.18〜0.72り〜 4) 

0.18〜1.08り〜 6) 

0.3己〜 1.44 に〜 8) 

おこわ カップ 

2〜4 

2〜6 

3〜7 

全びゆ カップ 

0.己〜2.0 

0.己〜2.0 

0.己〜2.0 

7分びゆ カップ 

0.5-1. 5 

0.己〜1.已 

0万〜2.0 

玄 米 カップ 

1〜4 

1〜目 

2〜8 

が 

形 

寸 

法 

局 さ ( mm ) 

268 

300 

301 

幅 （ mm ) 

26巨 

266 

29己 

奥 行 ( mm ) 

363 

363 

393 

質 量 

8.0 kg 

8.5 kg 

9.3 kg 

ガス 接続 

LPG -12 A -13 A :ガスコード(ル□径迅速継手） 

己 A •已 C - L 1- L 2- L 3 :ガスコード旧1/4ネジ接続） 

電 源 

AC 100 V 5 Q -6 QHZ 

消 

費 

電 

力 

炊 飯 時 

18 W 

18 W 

18 W 

定格消費電力 

210 W 

210 W 

233 W 

待機時消費電力 

1 .0 W 似下 

1 .0 W 切下 

1 .0 W 切下 

点义 方式 

連続スパーク点义 

電源コードの長さ 

1.4 m 

付属品 

計量カップ(白米-無洗米用各1個）•しゃもじ-蒸気口 (おかゆ-玄米用） 
取扱説明書(保証書付）-ごはんメニュー-連絡先一覧表 


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 

I 個別ガス消費量 


7：~~~ r~z — =r— —— お式の呼び 

1 

DD nCh/IDTVA 、 

時間当りのガス消費量 （ k\i 

DD n~7l\/IDTYA 、 

V) 

使巧ガスグループ -~~~ -- __ 

LP ガス 

nn-UDIVIn 1 、/\) 

2.1 已 

nn-U / IVIn 1 vAJ 

2.1 己 

nn- 1 UlVIn 1 vAJ 

2.33 

13A 

2.1 已 

2.1 己 

2.1 己 

12A 

2.00 

2.00 

2.00 

使品品に^ 督普び 

RR-0 已 MRT(A)-1 

RR-Q7MRT(A)-1 

RR-1QMRT(A)-1 

6A 

2.1 已 

2.1 已 

2.1 已 

已 C 

2.1 已 

2.15 

2.1 己 

し1 (6B-6C-7C) 

2.1 已 

2.1 已 

2.1 已 

L2( 已 A •已 B •已 AN) 

2.1 已 

2.1 己 

2.1 己 

L3(4A.4 己. 4C) 

2.1 己 

2.1 已 

2.1 已 


困つたとさは 
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かが寸法 ( 単位： mm ) 


266( RR -05 MRT ( A )) 

266( RR -07 MRT ( A )) 

296( RR -10 MRT ( A )) 


消耗品 • 別売品について 

消耗品-別売品は、お買い上げの販売店またはちよりの当社にてお巧めください。 

■消耗品 


部品名•品名 

品 番 

希望小売価格(税込） 

希望小売価格(税抜） 

炊飯かま ( RR -05 MRT ( A )) 

077 -207-000 

¥7,87 已 

¥7, 已〇〇 

炊飯かま ( RR -07 MRT ( A )) 

077 -208-000 

¥8,400 

¥8,000 

炊飯かま ( RR - IOMRT ( A )) 

077 -209-000 

¥9,240 

¥8,800 

内ぶた ( RR -0 己. 07 MRT ( A )) 

03 已 -132 1000 

¥1,0 已〇 

¥1,000 

内ぶた ( RR - IOMRT ( A )) 

03 已 -1327000 

¥1,2 曰 0 

¥1,200 

内ぶた取付パッキン 

己 80 -已 8 己- 000 

¥ 157 

¥ 150 

内ぶたパッキン旧 R -0 已 •07 MRT ( A )) 

已 80-0400000 

¥1,36 已 

¥1,300 

内ぶたパッキン旧 R -1 OMRT ( A )) 

已 80-040 1000 

¥1,3 曰已 

¥1,300 

フ□—卜 

己已 7-014-000 

¥ 31 已 

¥ 300 


※吕 008 年 8 月現在の価格です。価格-仕様は変更される場合があります。あ 6 かじめご了承ください。 

♦炊飯かま （フッ素樹脂加工） 

使っているうちに、フッ素樹脂に色む5•八ガレがでさることがありますが衛生上問題ありません。万一食べてしまってち 
食品衛生法の畐準内で問題はありません。ご使巧に不便ををたすよラになりました!5、炊飯かまだけをお買いホめください。 
また、の飯かまの側面等び凸凹になっている場合は炊飯かまの交換び必要です。 

•その他の部品類 

内ぶた、フ〇-卜、パッキンなどが、変形•劣化•破損してご使用に不便をきたすようになりました!5、その部品だけをお 
買いホめください。しゃちじ-つゆ受け-蒸気□などち同様です。 

参 弊社消耗部品•お手入れ品の販売サイト （ R . STYLE ) では、上記しソ外の消耗部品やお手入れ品などを幅広く取り扱って 
おります。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えでさる部品が巧象です。 

弊社製品の消耗部品•お手入れ品をインターネット販売サイトよりごま文いただけまず。 

http :// www . rinnai - style . jp / 



■別売品 


部品名•品名 

記 番 

蒸し板 

RRM -1 



((<).1 に之0--にに)の巧の 

((<).1に^^0-にに)の9の 

((<).1広|/\|の0-にに)の9の 



























































I 長期間巧わないとまは 

電源プラグを抜き、を部のミちれを取除き、十分に乾燥してか5ほこりなどの異物び入らないようにビニールに包 
み、お買い上げになったときの箱に入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。 

特にガス通路部（ガス接続 □) には、ほこりび入ってガス通路をつま5せないよラに、お買い上げになった際に 
取付け日れていたキヤップをガス接続□にはめてください。 


I ア フターサー ビスについて 


サービス（点検-修理など）を依頼される前に 


■33 〜3已ページの r 故障-異常の見分けちと処置方法」の項を見てちラー度ご確認ください。 

■ご確認のラえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさ5ないで、必ずガス栓を 
閉じ、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店またはもよりの当社にご連絡ください。 
※アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。 

①製品名-ガスの種類 ④ご住所-お名前-電話番号 

⑨形式の呼び（銘板表示のもの） ⑥訪問ご希望曰 

③故障または異常の内容（でさるだけくわしく） 

■お客様の個人情報の取り扱いについて 

-当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所-電話番号などの個人情報を、サービス活動 
およびを全点検活動のために利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。 

-当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使 
のため必要な場合、その他正当な理由がある場さを除さ、当社似がの第兰ちに個人情報を開示-提供はいたし 
ません。 


転居される場合 


■ガスには都市ガス数種類および L P ガスの区分びあります。 


A 警告 


ガスの種類び異なる地域へ転居される場合は、調整-改造のお要がありまず。転居巧のガスの種類を確認の 
ラえ、お居巧のもよりのガス事業ち（供給業者）にご相談ください。 


■転居にとちなラ調整や改造に有する費用は保証期間内でち有料となります。 


保証について 


■裏表紙び保証書になっています。 

■当社は保証書に記載してあるよラに、機器の販売後、機器に故障びある場合、一定期間と一定条件のちとに、 
無料修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください。） 

■保証書を紛失されますと保証期間内であってち修理費をいただく場をびありますので大切に保存してください。 


補修用性能部品の保有期間について 


■無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店またはちよりの当社にご相談ください。 

修理によって性能が維持でさる場合は有料修理いたします。 

■補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後日年間となっています。（補修用性能部品とは、その製 
品の機能を維持するために必要な部品です） 


アフターサービス などの連絡巧 


困つたとさは 


■お買い上げの販売店、またはちよりの当社にご連絡ください。 
■別添の r 連絡先一覧表」を参照してください。 
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3022に 38)8315 干 984-0002 仙台市若林区卸町東 IT 目已一已 
SOI 1(281 に50日〒〇日日-0031ネ L 幌市中央区北一条東 2 T 目 
5025(247) 日日1日〒日5日-0864新漏市東区紫竹 2 T 目 1—74 
SO 日 2(3 日 3)8001 干 454-0802 名古屋市中川区福住の2番2日号 
306(6786)3601 〒日 50-0014 大阪市西区北堀江 3 T 目10番21号 
3082(277)5131 干 733-0833 広島市西区商エセンター 3 T 目4番21号 
£5087(821)8055 干7日日-006日高松市福岡の2了目11番日号 
3092(281)32:34 干81 2-0029 福岡市博を区古門戸お2番3号 


本 社任 052(:3 日 1)8211 〒454.0802名古屋市中川区福住町21126号 
関東ま社 a 日 3(3471) 日047 f 140-00 13東京都品川区南大井 6 T 目22番7号 

大森べ ルポート E 館 12 F 

東京ま店 a 03{3471 )9047 t 140-00 13東京都品川区南大井己 T 目22蚕7号 

大森べ ルポート E 館 12 F 

北関東ま店0048巧日 7)4321 干 331-0811 さいたま巿;]眶吉野お1了目3日日-1 
東関まま店 a 日43に 73)3360 〒2日1-002日千葉市美お区幕張西 2 T 目 7—1 
南関まま店 削 4日り2日)3051干 221-0856 横お市神奈川区兰ツお上町4番1日号 


11111111111111111111111111111111 


形式の呼び 


RR-0 已 MRT(A).RR-07MRT(A).RR-10MRT(A) 

RR-0 已 MRT(A)-1 -RR-OyMRKA)-! -RR-l OMRT(A)-' 


リンナイ電子ジャー付ガス炊飯器 


保証書 


この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたちのです。 

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行ラ 
ことをお約束するちのです。 


記 


1. 保証期間は、お買い上げの曰から1年間とし、機器本体を対象とします。 

保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼<ださい。 

2. ご転居の場をは、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼でさない場をには、別添の「連絡先」 
一覧表をご覧の上、おお<の IJ ンナイ支社-支店-営業所-出張所にご相談く ださし ) e 

4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保存して<ださい。 

已.保証についての規定は下記をご覧< ださい。 


無料修理規定 



1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどのミ主意書に従った正常な 
使用状態で故障した場含には、お買い上げの販売店または 
むよりの脾社窓□び無料いたします。 

吕.保証期間内に故障して無料修理を毒ける場合は、お買い上 
げの販売店にごを頼の上、出張修理に隙して本書をご提示 
ください。なお、離島および離圖こ準ずる遠隔地への出張 
修理を行った場をには、出張に要する実費を申し夏けます。 
3. 保証期間内でわ次の場合には存削になります。 

(イ）使巧上の i 吳りおよび不当な fg 理や改造による故障および 

損イ台 

(□) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障 
および損傷。 

(八）火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や 
異常電圧による故障および損傷。 

〔二）一般家庭巧]外（例えば、業務用の長時間使用、車両、 
船舶への搭載）に使用された場をの故障および損傷。 
(ホ）本書の提示びない場合。 

お買い上げ曰および販売店名 


(へ）本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入びない場合 
あるいは字句を書を誓えられた場合。 

(卜）指定外の燃料、使用電源（電圧）の使用による故障 
および損傷。 

(チ）ご転居などによる熱量変更に伴なう改造•調整の場合。 

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan . 

※この保証書は本書に明示した期間、条件のをとにおいて 
無料修理をお約まするおのです。従ってこの保証書によ 
って保証書を発行している者〔保証責任者)、およびそれ 
料外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する 
ちのではありません。保証期間経過後の修理などについ 
てご不明の場をは、お買い上げの販売店または別添の「連 
絡先」一覧表をご覧の上、お近くの U ンナイ支社-支店- 
営業所-出張所にお問い合せください。 

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につ 
いて詳しくは38ページをご覧ください。 


お買い上げ曰 

年ち 曰 

販売店名 


扱 

ち 

印 


住 所 

電話番号 


お瓣へ 

この偏正書をお受取りになるときにお買し化げ日、，吸売店名、扱ち印び記入してあることを確認してくださり。 




U ン f イ株式会社 

干4巳4-日8日2名古屋市中川区福住お2番2巨号 
TEL イた表〇已 2(361)821 1 







連絡先 


社店店社社店店社 
まままままままま 
化幌漏部西島松州 
ま札新中関広高九 


02449026 


TRR07MRTA-01 (00) 
08.08 






















































